Mer Zdzisław 


ZACHARYASZ 


inspektor Zakładu Ubezp. Społ. w Chorzowie 


przeżywszy lat 66, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 28 grudnia 1955 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi 
w sobotę dnia 2 stycznia 1954 o godz. 1215 w południe, o czym zawiadamiają: 


żona, Syn, synowa, wnukowie i siostra. 


